North - Gold Certificate Building 


Name of Buildings awarded the Quality Water Supply Scheme for Buildings — Fresh Water (Management System) Certificate 


(as at 28 February 2022) 


8 Royal Green 


Buddhist Li Chong Yuet Ming Nursing Home For 


The Elderly 

Landmark North 

Lung Fung Garden Block A 
Lung Fung Garden Block B 
Lung Fung Garden Block C 
Metropolis Plaza Block 1 
Metropolis Plaza Block 2 
Metropolis Plaza Block 3 
Royal Green Block 1 

Royal Green Block 2 

Royal Green Block 3 

Sha Tau Kok Chuen Block 1 
Sha Tau Kok Chuen Block 10 
Sha Tau Kok Chuen Block 11 
Sha Tau Kok Chuen Block 12 
Sha Tau Kok Chuen Block 13 
Sha Tau Kok Chuen Block 14 
Sha Tau Kok Chuen Block 15 
Sha Tau Kok Chuen Block 16 
Sha Tau Kok Chuen Block 17 
Sha Tau Kok Chuen Block 18 
Sha Tau Kok Chuen Block 19 
Sha Tau Kok Chuen Block 2 
Sha Tau Kok Chuen Block 20 
Sha Tau Kok Chuen Block 21 
Sha Tau Kok Chuen Block 22 
Sha Tau Kok Chuen Block 23 
Sha Tau Kok Chuen Block 24 
Sha Tau Kok Chuen Block 25 
Sha Tau Kok Chuen Block 26 
Sha Tau Kok Chuen Block 27 
Sha Tau Kok Chuen Block 28 
Sha Tau Kok Chuen Block 29 
Sha Tau Kok Chuen Block 3 
Sha Tau Kok Chuen Block 30 
Sha Tau Kok Chuen Block 31 
Sha Tau Kok Chuen Block 32 
Sha Tau Kok Chuen Block 33 
Sha Tau Kok Chuen Block 34 
Sha Tau Kok Chuen Block 35 
Sha Tau Kok Chuen Block 36 
Sha Tau Kok Chuen Block 37 
Sha Tau Kok Chuen Block 38 
Sha Tau Kok Chuen Block 39 
Sha Tau Kok Chuen Block 4 
Sha Tau Kok Chuen Block 40 
Sha Tau Kok Chuen Block 41 
Sha Tau Kok Chuen Block 42 
Sha Tau Kok Chuen Block 43 
Sha Tau Kok Chuen Block 44 
Sha Tau Kok Chuen Block 45 
Sha Tau Kok Chuen Block 46 
Sha Tau Kok Chuen Block 47 


Sha Tau Kok Chuen Block 48 
Sha Tau Kok Chuen Block 49 


Sha Tau Kok Chuen Block 5 
Sha Tau Kok Chuen Block 50 
Sha Tau Kok Chuen Block 51 
Sha Tau Kok Chuen Block 6 
Sha Tau Kok Chuen Block 7 
Sha Tau Kok Chuen Block 8 
Sha Tau Kok Chuen Block 9 


